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KOLLER-GLÜCK 
nNIERTH=ZDRAZIL 


CARLO VON BOOG 
UND MAUER-ÖHLING 


DIE KAISER FRANZ JOSEPH- 
LANDES-HEIL-UND 
PFLEGEANSTALT 
M MAUER-ÖHLING II 
EIN JUGENDSTILJUWEL 
IN NIEDERÖSTERREICH 


Das von Dr. Elisabeth Koller-Glück und Dipling. Peter Kunerth gestaltete Buch "CARLO VON BOOG 
IIND MALIER-ÖHLING" erzählt kurz und prägnant,lllustriert dusch Fotos und authentische Entwürfe, 
das Entstehen und die Erhaltung des einmaligen Jugendstiljuwels in Mauer. Das rund achtzigseilige 
Büchlein sollte nicht nur in kunst: und kultutinteressierten Kreisen, sondern auch bei jedem heimat- 


kundlich Interessierten seinen Platz finden. Das Buch kann in den Armstettner Buchhandlungen zum 
Preis von S 198,-- erworben werden. 
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